ZOFIA z BIELINSKICH 


SZEWCZYK 


Żona lekarza, 


przeżywszy lat 43, po krótkiej a dolegliwej chorobie, opatrzona SS. Sakramentami, 
zmarła dnia 13 Stycznia 1897 r. 


Me Śr 
(N ( A! N, 
NOON AE ARON 


W głębokim żalu pogrążeni mąż i córki, zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną 
Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie w Piątek dnia 15 Stycznia b. r. o godz. 10 
rano z domu L. I przy ulicy Franciszkańskiej, wprost na Cmentarz. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odbędzie się w Sobotę dnia 16 b. m. o godzinie 9 rano w Kościele św. Barbary. 


Zakład pogrzebowy A. Szafrańskicgo w Krakowie. W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


